Mieczysław Zagórny-Marynowski 


inżynier cukrowni J. G. W. Arcyksięcia Fryderyka w Ghybi, 


przeżywszy lat 34, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 7 lutego 1899 r. 


W ciężkim smutku pozostali rodzice wraz z rodzeństwem zapraszają Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we czwartek dnia 9 b. m. o godz. 5 popoł. 
z domu pod L. 3 przy ul. Mikołajskiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 10 b. m. o godz. 9 rano w kościele 00. Kapucynów. 


